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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπιχού στο θεραπευτήριο Χρονιών Πα- 


θήσεοΜ Λασιθΐου. 1 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Πυθαη(Όρείου Σά¬ 
μου. 2 

Ορισμός (χναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον ΣΤ 

Κ.Π.Σ. Ν. Λιοσίων. 3 

Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. . 4 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.5 

Ψήφιση νέου Ο.Ε.Ϊ. της Κοινότητας Ινάχου, Ν. Αργολίδας ... 6 

Ψήφιση νέου Ο.Ε.Τ. της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου, Ν. Αργολί- 

διχς . 7 

Καθορισμός κλάδων Προϊσταμένων Δήμου Σκιάθου, Ν. Μαγνη- 
σίοις . 8 


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας. 9 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Α2α/7387 (1) 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο θεραπευτήριο Χρονκον Παθή¬ 
σεων Λασιθΐου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντοις υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του άρθρου 5, κεφ. Β του Ν. 993/79. 
β) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84. 

2. Την απόφοωη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγειοις, Πρό- 
νοκχς και Κοιν. Ασφαλίσεων 1358/87 (ΦΕΚ 535/87 τ.Β). 

3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/ 
11.5.87. 

4. Το απόσπασμωι πριχκτικού της 4/1988 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
9.Χ.Π. Λασιθΐου. 

5. Το έγγραφο του Ιδρύματος οικ. 78/9.3.88. 

6. Τις επείγουσες και απρόβλεπτες οηιάγκες. 

7. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν οπό το 
προσωπικό που υπηρετεί ή με απόσπαση, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τον αριθμό του ανοηκαιούντος προσοιπικού για πρόσλη^ 
στο θερ/ριο χρονίιον Παθήσεων Λασιθΐου σε έξι (6) βοηθοί^ Νοσοκ^ 
μες, με οχέση εργασίοις Ιδιωτικού Δικαίου και για χρονικό διάστημα μέ¬ 


χρι οκτώ (8) μήνες, για την ιχντιμετώκιση επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών και τον όρο να υπάρχει σχετική πίστοκτη στον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. ^ 

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΠΆ 

-♦- 

Αριθ. Δ2α/9β11 (2) 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Πυθαγορείου Σάμου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντοις υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του άρθρου 5, κεφ. Β του Ν. 993/79 

β) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84 

2. Την απόφαητη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγειοις, Πρό- 
νοκχς και Κοιν. Ασφοιλίσεων 1358/87 (ΦΕΚ 535/87 ΤΒ*). 

3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης οφιθ. 213/ 
11.5.87. 

4. Το απόσπασμα προθετικού της 7/1.4.88 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
ΚΠΣ Πυθοτγορείου. 

5. Το έγγραφο του Τμήματος Κοιν. Πρόνοιοις της Νομοιρχίοις Σάμου 
593/6.4.88. 

6. Τις επείγουσες και απρόβλεπτες οηιάγχες. 

7. Το γεγονός ότι οι οηκχγκες αυτές δεν μπορούν να κοιλυφθούν από το 
προσωπικό που υπηρετεί ή με απόσποκτη, αποφιχσίζουμε: 

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη 
στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Πυθοτγορείου Σάμου σε μία (1) υπάλ¬ 
ληλο προσωπικού Καθαριότητας - βοηθητικών εργιχσιών και εγκρί¬ 
νουμε την 7/1.4.88 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του σταθμού για 
την προσωρινή πρόσληψη της Γεωργίας Βαζαίου, από ανάληψης υπηρε¬ 
σίας μέχρις εποπιόδου της Ελένης Είλευθερόγλου, που απουσιάζει με 
(χναρρωτική άδεια και πάητκος όχι πέριχν των οκτώ (8) μηνών, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικοάου, για την ιχντιμετώπιση επειγουσών υπηρε- 
σΐΐχχών (χναγχών χ(χι τον όρο να υπάρρ^ει σχετική πίστακη] στον προϋπο¬ 
λογισμό του στάθμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεο>ς. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


\ριθ· Α2α/9757 (3) 

Ορισμός οναγκαιοΰντος προσωπικού για πρόσληψη στον ΣΤ Κ.Π.Σ. Ν. 
Λιοσίων. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α. Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84 

β. Του άρθρου 5 κεφ. Β' του Ν. 993/79 

γ. Του άρθρου 14 του Ν. 1735/87. 

2. Τη 1358/2.10.87 (ΦΕΚ 535/5.10.87 ΤΒ·) απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας κου Κοιν. Ασφαλίσεων. 

3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 213/ 
11.5.87. 

4. Τις επείγουσες οινάγχες του ΣΤ ΚΠΣ Νέων Λιοσίων που δεν μπο¬ 
ρούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απάσποιση. 

5. Το 3459/6.4.88 έγγροκρο του ΣΤ ΚΠΣ Ν. Λιοσίων, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για πρόσληψη προσωπικού 
στον ΣΤ Κρατικό Παιδικό Σταθμό Ν. Λιοσίων σε δύο (2) άτομα γενι¬ 
κών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου για διάστημα μέχρι 
οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του 
Σταθμού που πάρθηκε στην 27/14.3,88 συνεδρίασή του για την προ¬ 
σωρινή πρόσληψη των Αναστασίας Κλημαντήρη και Ιιυάννοις Σγου- 
ράκη από οηκχλήψεως υπηρεσίας, μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την ιχντιμε- 
τώπιση το>ν λειτουργικών αναγκών του Σταθμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΓΓΑ 
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Αριθ. ΣΕ 2769 


(4) 


Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ΠΔ 238/79 «περί οργοινισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέρ- 
γειοις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1559/85 «ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμ¬ 
βατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις δκττάξεις του 
άρθρου 8. 

3. Τη γνώμη της ΔΕΗ όπως προκύπτει από την απόφαση του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της με αριθ. 24/2.2.88. 

4. Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1559/85 η ΔΕΗ έχει κα- 
ταρχήν την υποχρέιοση να αγοράζει την πλεονάζουσα ενέργεια από τους 
αυτοποφαγωγούς (άρθρο 8, παρ. 2) καθώς και το σύνολο της παραγό- 
μενης ηλεκτρικής ενέργειας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(άρθρο 6) και ότι η σύμ^ση μεταξύ αυτοπαραγωγού και ΔΕΗ ρυθμίζει 
τους τεχνικοί^ και οικονομικούς όρους διασύνδεσης και διάθεσης της 
ενέργειας αυτής προς τη ΔΕΗ, καθώς και τους τεχνικούς και οικονομι¬ 
κούς όρους διασύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με τα δίκτυα 
της ΔΕΗ. 

Καθορίζουμε τους γενικούς όρους αυτών των συμβάσεων ως εξής· 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

1. Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει γραμμή μεταφοράς της ΔΕΗ, οι 
όροι έχουν ως ε^: 


ΟΡΟΣ 1ος 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

1. Η ΔΕΗ συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέοκτη να αγοράζει 
από τον Αυτοπαραγωγό ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1559/85 και τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η ενέργεια 
αυτή θα παρέχεται με εναλασσόμενο τριφασικό ρεύμα ονομαστικής τά¬ 
σης... και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο 
(50 ΗΖ) και σε παράλληλη και σύγχρονη λειτουργία των μονάδων πα¬ 
ραγωγής του Αυτοπαραγωγού με το δίκτυο της ΔΕΗ. 


Το μέγιστο όριο της ενεργού ισχύος που θα παρέχεται απο τον Αυτο- 
παραγω^ θα είναι... χιλιοβάττ (Κ1Γ) και το αντίστοιχο ελάχιστο όριο 
τ^σχύος αντίδρασης επαγωγικώς εισερχι^νης στο δίκτυο της ΔΕΗ 
θα είναι... χιλιοβολτομπέρ αντίδρασης (Κν'ΑΚ). 

2. Προϋπόθεση γιο την έναρξη παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας από 
τη ΔΕΗ είναι όπιος οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής του Αυτοπα- 
ρύΐγω*γού να έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τον πιο παινω 
^ο άδεια λειτουργίας. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής 
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν οπό την ένοιρξη πορολαβ·ής της ενέργειας. 

3. Η ΔΕΗ θα αγοράζει την παραπάνω ενέργεια εφόσον: α) οι τοπικές 
συνθήκες επιτρέπουν τη διάθεσή της στην χατανάλω^, β) δεν δημιουρ- 
γούνται σοβαρά τεχνικά προβλήματα στους Σταθμούς Παρβγιογής από 
Τεχνικά Ελάχιστα, γ) το σχετικό μέγεθος της ισχύος που θα διατίθεται 
να είναι σε αι^ογία με την υπάρχουσα εγκατεστημένη ισχύ του συστή¬ 
ματος της ΔΕΗ. 

4. Η ΔΕΗ μπορεί να δεχθεί να αγοράσει μεγαλύτερη ισχύ από την 
καθοριζόμενη στον Όρο 1, σύμφωνα με την κρίση της. Ο έλεγχος της 
επιπλέον ισχύος που θα παρέχεται στη ΔΕΗ θα γίνεται οπό το προσω¬ 
πικό ελέγχου της ΔΕΗ με τρόπο που θα υποδείξει η ΔΕΗ. 

5. Η παρούσα σύμβαση καθορίζει γενικά το πλαίσιο αγοράς ηλεκτρι¬ 
κής ενέργιιας. Οι ειδικοί όροι που θα αφορούν συγκεκριμένο Αυτοπαρα¬ 
γωγό θα συνομολογούνται στο ιδιαίτερο παράρτημα που αποτελεί <χνα- 
πόσπαστο μέρος της παρούσας, 

ΟΡΟΣ 2ος 

Ορισμός Ισχύος, Ισχύος .Δντίδρασης και Συντελεστή Ισχύος 

1. Στην παρούσα σύμβαση ορίζονται ως ισχύς και ως ισχύς αντίδρα¬ 
σης. αντίστοιχα, η μέση τιμή της ισχύος σε χιλκφάττ (Κν) (*νά τέταρτο 
της ώρας και η μέση τιμή της ισχύος αντίδρασης σε χιλιοβιΛταμπέρ 
αντίδρασης (ΚΥΑΚ) επίσης ανά τέταρτο της ώρας. Μετρούνται δε σύμ¬ 
φωνα με την ποφάγραφο 1 του Όρου 8. 

2. Το πηλίκο της διαίρεσης της ισχύος διά της τετραγιανιχής ρίζας 
του αθροίσματος των τετροτγώνων της ισχύος αυτής και της οιντίστοι- 
χης (εντός του αυτού τετάρτου της ώροις) ισχύος αντίδρακτης ορίζεται ως 
ο οηπτίστοιχος (εντός του αυτού τετάρτου της ώροις) συντελεστής ισχύος 
συνφ. 


ΟΡΟΣ 3ος 

Μέσος μηνιαίος συντελεστής ισχύος 

Ο μέσος μηνιαίος συντελεστής ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, 
συνφ, που παρέχεται στη ΔΕΗ ορίζεται ως το πηλίκσν της ενέργειοκ; που 
απορροφήθηκε από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ διά της τετροτγωνικής 
ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ενέργειοις οηττής και της 
ενέργειας αντίδρασης που απορροφήθηκε από το δίκτυο της ΔΕΗ (*νά 
ημερολογιακό μήνα. 

Κάθε ένα από τα μεγέθη, ενέργεια και ενέργεια αιντίδρασης, θα εκ¬ 
φράζεται από τους μετρητές που ανοιφέροντι» στον όρο 8 σε ΚΙί’Η και 
ΚΥΑΚ αντίστοιχα. Το συνφ. δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 
0,95 και οποχιδήποτε δεν θα πρέπει η γωνία Φ αυτού να είνβα οιρνητική. 
Αν σημειωθεί συνφ μεγαλύτερο του 0,95 ή αν η γωνία αυτού είναι μι¬ 
κρότερη του 0, ο Αυτοπαριχγωγός ειδοποιοϊφιενος σχετικά από τη ΔΕΗ 
οφείλει να λάβει, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη ΔΕΗ και 
δε θα είναι μικρότερη από ένα έτος, το κατάλληλα μέτρα για τη διόρ¬ 
θωση του μέσου μηνιαίου συντελεστή ισχύος (συνφ). 

^ περίπτωση που ο Αυτοπαροητωγός δεν τηρήσει την παροηιάνω 
προθ^ία η ΔΕΗ δικαιούται να προβαίνει, κατά την κρίση της και χω¬ 
ρίς ειδοποίηη σε διακοπή της αγοράς ενέργειας από αυτόν μέχρις δτου 
συμμορφωθεί με τις οδη·γίες της. Η δόχκοπή αυτή οφείλεται σε υπαιτιό¬ 
τητα του. 


ιυπινε, <*ος 


Εγκαταστάσεις ΔΕΗ και συμμετοχή Αυτοποραγωγού 

1. Π(^ εκπλήρωση του σκοπού του Όρου 1 θα χρησιμοποιηθεί 
γραμμή διασύνδεσης του Αυτοπαραγωγού με το δίκτυο της ΔΕΗ, μ* 

προϋπόθεση ότι πριν από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης «υτής θε 
εχοιΛ ετκατασταθεί τα κατάλληλα όργανα και διατάξεις κατά την κρίοη 
^ ομαλή τροφοδότηση του δικτύου της από τον Αυτοπα- 
^ωγο. Η δαι^ αγοράς και εγκατάστασης των παραπάνω οργ«νο»* 
ραρυνουν τον Αυτοπαραγωγό. 

2. Η ΔΕΗ αναλαμ^ι την υποχρέωση να κατασκευάσει με προθε- 
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σμία που λήγει την ημερομηνία έναρξης αγοράς, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 του Ορου 13 και στη συνέχεια να συντηρεί τη γραμμή διασύν¬ 
δεσης ηλεκτρικής ενέργειοις τάσης.... ως επέκταση των δικτύων της. 

Η γραμμή αυτή που περιλαμβάνεται αγωγούς, στήλους ή πύργους 
και κάθε σχετικό εξάρτημα θα καλείται στο εξής «Επέκταση» και θα 
ανήκει, στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ΔΕΗ. Η 
επέκταση περιγράφεται ο>ς ε^ς:. 


Ο Αυτοπαραγωγός θα πληρώσει εξ ολοκλήρου τις ^πάνες της ΔΕΗ 
για την κατασκευή της Επέκτασης. Η πληρωμή θα γίνει πριν από την 
έναρξη κατασκευής της και με προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα πληρωθεί δε το ποσό των... 
δραχμών. 

Αν η προθεσμία περάσει άπρβοιτη, ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση 
μερικής καταβολής, η ΔΕΗ μπορεί κατά την κρίση της, εκτός των άλ¬ 
λων συνεπειών που απορρέουν από τους Νόμους, να καταγγείλει την 
παρούσα Σύμβαση. 

Όμοια ο Αυτοπαριχγωγός βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επι¬ 
σκευής ή και (χντικατάστασης της Γραμμής ότοιν τούτο απαιτηθεί, κατά 
την εύλογη κρίση της ΔΕΗ από μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας 
του αυτοπαριχγωγού. 

3. Η αναγκαία διασυνδετική γραμμή μετοιξύ των γηπέδων του σταθ¬ 
μού παραγωγής και της εγκατάστασης κατανάλιοσης του αυτοποιρα- 
γωγού, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 
1559/85, θα κατασκευάζεται, συντηρείται, οηχχκατασκευάζεται κ.λπ 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου 2. Σε περί¬ 
πτωση που χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα γραμμή της ΔΕΗ, τότε η πιο 
πάνω ρύθμιση θα εφοφμόζεται (χναλογικά, σύμφωνα με το λόγο των με- 
ταφερομένων ισχύεον από τη ΔΕΗ και τον αυτοπαραγωγό. ΕνοΛλα- 
κτικά ο Αυτοποφαγοιγός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των γραμμών 
της ΔΕΗ εφόσον καταβάλλει ενοίκιο ανά χιλιόμετρο και μονάδα μεταφε- 
ρόμενης ενέργειας, το οποίο θα προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας. 

4. Η ΔΕΗ δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα την επέκταση που 
(χναφέρεται στις ποφ. 2 και 3 του παφόντος όρου κοα για την εξυπηρέ¬ 
τηση άλλου αυτοποφαγωγού ή πελάτου, με την εγγύηση ότι δεν θα πα¬ 
ραβλάπτεται από την αιτία οωτή η διακίνηση ενέργειοις από κοα προς τον 
Αυτοπαραγωγό. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Αυτοπαραγωγός βαρύνεται με έξοδα 
συντήρησης, επισκευής ή και οηττικατάστασης της γροιμμής, οη^οώ,ογικά, 
σύμφωνα με το λόγο των μεταφερόμενων ισχύων. 

5. Σε κοιμία περίπτίοση ο αυτοποφοηρωγός δεν δικαιούται να ζητήσει 
την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού της συμμετοχής του, 
που οιναφέρεται στις παραγράφους 2 κοα 3 του παρόντος Ορου, με τη 
λύση της ποφούσοα; Σύμβασης. 

Εάν η διακοπή της Σύμβασης προκαλείται από τη ΔΕΗ χωρίς υπαι¬ 
τιότητα του αυτοποφαγωγού πριν το συμφωνημένο χρόνο λήξης, ο αυ- 
τοποιραγωγός δικαιούται να ζητήσει μέρος των εξόδων που είχε κατα¬ 
βάλει για τα έξοδα της επέκτασης. 

6. Ειδικά για τις περιπτώσεις που θα κατασκευαστεί γραμμή 150 
Κν ο Αυτοποιραγωγός ποφοιχωρεί στη ΔΕΗ με την παρούσα Σύμβαση, 
χωρίς ο^τάλλαγμα, την αποκλειστική 3 ^ήση των τμημάτοιν του εδά- 
φους της περιοχής τοο που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση των 
πύργων της (χναιρερόρενης στην παράγραφο 2 του Ορου 4 επέκτασης. 
Στα παροιχωρούμενα τμήματα εδάφους η ΔΕΗ θα έχει πλήρη νομή και 
κατοχή καθ’ όλο το χρόνο της ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

Καθόλο το χρόνο που ισχύει η Σύμβαση αυτή, ο Αυτοπαραγωγός 
(χναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο του προ¬ 
σωπικού της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ’ αυ-^ν προσώπων, συνεργείων 
και τεχνικών μέσων, σε χώρους δικαιοδοσίοις του, για την εκτέλεση 
κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίοις, ελέγχου και συντήρησης της 
παραπάνω επέκτασης. ^ 

Επιπλέον ο Αυτοποφαγωγός ιχνοιλαμβανει την υποχρέωση κ(χθ όλη 
τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, να μην ^εγείρει, ούτε 
να επιτρέψει την οη/έγερση οποιουδήποτε κτίσματος κάτω από τους 
αγωγούς της παραπάνω επέκτασης και μέσα σε μια ζώνη συνολικού 
πλάτους 40 μέτρων, δηλαδή από 20 μέτρα σε κάθε πλευρά της επί του 
εδάφους προβολής του άξονα της επέκτιχσης, εκτός αν δοθεί έγγραφη 
άδεια από τη ΔΕΗ για την κατασκευή συγκεκριμένου κτίσματος. 

Επίσης ο Αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωιη να μην 
εγκαταστήσει, μέσα στη ζώνη αυτή, ούτε να θέσει σε^ιτουργια εγ^τα- 
σταση πάσης φύσης, που μπορεί να δημιουργήσει δυσμενείς συνβήχες 
για την ασφάλεια και τη λειτουργία της Επέκτασης αυτής. 

Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνει ο Αυτοπαραγωγός και για τις 
εκτός της παραπάνω ζώνης εγκαταστάσεις του που μπορεί να δημιουρ¬ 


γήσουν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και την λειτουργία της 
Επέκτασης. 

Σε περίπτίοση παράβασης των παραπάνω, η ΔΕΗ δίνει στον αυτοπα¬ 
ραγωγό εντολή κατεδάφισης ή απομάκρυνσης των τυχόν επικίνδυνων 
εγκαταστάσεων και σε περίπτίοση μη συμμόρφωσής του δκχκόπτει την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργεκχς από αυτόν. Σε περιπτώσεις που από την 
Επέκταση εξυπηρετούνται και άλλες ανάγκες εκτός από εκείνες του αυ¬ 
τοπαραγωγού η ΔΕΗ εξουσιοδοτείται να κατεδαφίζει το κτίσμα ή να 
απομιχκρύνει τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις εφόσον δεν συμμορφωθεί ο 
αυτοπαραγωγός ο οποίος και θα φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο 
και ποινική ακόμη συνέπεια. 


ΟΡΟΣ 5ος 

Εγκατάσταση του Αυτοπαραγωγού 

1. Το σύνορο ιδιοκτησίαις μετοιξύ ΔΕΗ και αυτοπαραγωγού συμφω- 
νείται ότι είναι τα σημεία πρόσθεσης των αγωγών φάσεους και προστα- 
σίοις της περιγραφόμενης στην παράγραφο 1 του όρου 4 γραμμής στο 
ικρίωμα εισόδου του Υποσταθμού του πωλητή ή το σημείο μέτρησης. 
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του Ν. 1559/85, τα 
σημεία αυτά θα ορισθούν με ιδιαίτερη σύμβαση. Ενδέχεται το σύνορο 
ιδιοκτησίαις να διαφέρει εφόσον τα σημεία έχουν ορισθεί διαφορετικά σε 
προηγούμενη σύμβαση παροχής ενέργειοις. 

Ο Αυτοπαροτγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 
βλάβη σε περιουσία τρίτων ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα και φέρει αυτός 
μόνον οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, μέσα στην περιοχή του 
που αρχίζει από το ποιραπάνω καθορισμένο σύνορο. 

2. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που οινήκουν στον Αυτοπαρα¬ 
γωγό πρέπει να πληρούν τους όρους των κρατικών κοινονισμών που 
ισχύουν και γενικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. 

Πριν από κάθε αγορά ενέργειας ο Αυτοπαραγωγός οφείλει να προ¬ 
σκομίσει στη ΔΕΗ τη σχετική υπεύθυνη δήλουση του (χδειούχου εγκατα- 
στάτη των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοι¬ 
χείο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κυρίους δε τη σχετική άδεια 
λειτουργίοις των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής του, όπους προα- 
ναφέρθηκε στον Όρο 1 παρ. 2. 

3. Ο Αυτοπαραγωγός οινοιλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευτεί, 
εγκαταστήσει και να συντηρεί (με δική του μέριμνα και δαπάνη, σύμ¬ 
φωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΔΕΗ) όλες τις ανοιγκαίες εγκαταστά¬ 
σεις ζεύξης, προστασίοις και μετασχηματισμού για τη σύνδεσή του με το 
δίκτυο της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετηθούν σε γήπεδο 
ιδιοκτησίοκ; του μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις παροιγωγής. 

4. Η ΔΕΗ δικαιούται αν» πάσα στιγμή να επισκέπτεται και να επιθε¬ 
ωρεί τις γενικές ηλεκτρικές εγκοιταστάσεις του Αυτοποφαγωγού για να 
διαπιστώσει ότι αυτές δεν προξενούν ή ενδέχεται να προξενήσουν οηιω- 
μοιλίβς στο σύστημα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διοηιομής της. 

Ο Αυτοπαροιγωγός υποχρεώνεται, χωρίς να αμελεί να προβαίνει με 
δικές του δαπάνες, στις οιναγκαίες εγκαταστάσεις, τροποποιήσεις ή συ¬ 
μπληρώσεις των εγκαταστάσεών του, που υποδεικνύονται σ’ αυτόν από 
τη ΔΕΗ. Επίσης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις στη λήψη όλων των ανα- 
γκοάων μέτρων για την άρση ή και πρόληψη των ανωμοιλιών που προ- 
καλούν οι εγκαταστάσεις του στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η ΔΕΗ δικαιούται να αρνηθεί 
την αγορά ενέργειοις μέχρις ότου αυτός συμμορφωθεί. Η μη αγορά ενέρ¬ 
γειας για τον παραπάνω λόγο θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητά 
του. 

5. Ο Αυτοποφαγωγός δεν αποώλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη 
του για ατυχήματα ή ζημιές, που έχουν αιτία, με οποιονδήποτε τρόπο, 
τις εγκαταστάσεις του ή τη λειτουργία τους, ανεξάρτητα οιν η ΔΕΗ έχει 
ή δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματά της που της παρέχονται με τον όρο 
αυτό. 

Για τα ατυχήματα αυτά ο Αυτοπαραγωγός είναι και παραμένει πά¬ 
ντοτε ο μόνος υπεύθυνος απένοη^ι στο προσωπικό του, σε οποιονδήποτε 
τρίτο και στη ΔΕΗ. 


ΟΡΟΣ 6ος 

Παράλληλη λειτουργία 

1. Η ΔΕΗ αποδέχεται να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας του Αυτοπαραγωγού παράλληλα με το δίκτυό της 
με την προϋπόθεση ότι ο Αυτοπαραγωγός θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει 
κοα συντηρεί σε άριστη λειτουργία όλες τις συσκευές και τα όργοινα σύν¬ 
δεσης και προστασίοις που η ΔΕΗ θα του υποδείξει ή επιβάλλονται από 
την επιστήμη και τεχνική, με σκοπό να αποκλειστεί η πρόκληση οονωμα- 
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λιών στα δίχτυα λόγω ανωμαλιών στις εγχαταστάσεις του Αυτοποφα- 
γωγού ή της ΔΕΗ. 

Ο Αυτοχοφιχγωγός γιο τους ποφαπόινω λόγους υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ σε εύλογο χρόνο πριν τη σύνδεσή του με το δί¬ 
κτυό της, άίλα τα οηκτριαίο τεχνικό στοιχείο και πληροφορίες που θα του 
ζητηθούν σχετικά με τον εξοί^χσμό ηλεκτροποφαγωγής και σύνδεσης, 
τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτών κ.λπ. Επίσης υποχρεώνεται να ενημε¬ 
ρώνει έγκαιρα τη ΔΕΗ για κάθε προβλεπόμενη μεταβολή τους. 

2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οπό τον Αυτοπαραγωγό, 
κατά την κρίση της, τη δκχκοπή της παράλληλης σύνδεσης των εγκατα¬ 
στάσεων ηλεκτροπαραγωγής του και συνεπώς τη διακοπή αγοράς ενέρ- 
γειοις, εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στο δίκτυό της που προέρχο¬ 
νται οπό την παράλληλη λειτουργία με τον αυτοπαριχγωγό και σε οποιο- 
δήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της τΜίρούσας Σύμβασης, καθώς και 
των τυχόν παρατάσεών της. 

Μέσα στην προθεομίιχ, που θα τίθεται με το παραπάνω αίτημα της 
ΔΕΗ, ο Αυτοποριχγωγός υποχρεώνεται να δκχκόψει αναντίρρητα την 
παράλλτ]λη σύνδεση των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαριχγωγής του. 

Η ΔΕΗ μπορεί να τοποθετεί διακόπτη απομόνωσης ή οποιοδήποτε 
άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο, ώστε νμ διαχ^τει την παράλληλη λειτουρ- 
γίοι, όταν ο Αυτοποραγωγός αρνηθεί να το πράξει, οπότε δικαιούται να 
διακόψει και την αιγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν θεωρώντιχς τον 
ότι βρίσκεται σε πταίσμα καυ να κατιχγγείλει την παρούσα Σύμβαση. 

Σε περιπτώσεις που ο Αυτοποφαγωγός κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι 
οπό τη ΔΕΗ λόγοι διακοπής της ποιράλληλης λειτουργίοις δεν είναι τε¬ 
χνικά επαρκείς, ζητά από τη ΔΕΗ με τεκμηριωμένη αίτησή του επιχνε- 
ξέταση του αιτήμυχτος της διακοττής. Η ΔΕΗ οφείλει να δώσει αιτιολο¬ 
γημένη απάντηση σε διάστημα 30 ημερών από την παραλαβή της αίτη¬ 
σης με ταυτόχρονη κοινοποίηση της απάντησής της στο ΤΒΕΤ. Εφόσον 
η ΔΕΗ εμμένει στην αρχική της απόφαση το ΤΒΕΤ υποχρεούται να εξε¬ 
τάσει το θέμα και να εκφέρει άποψη μέσα σε διάστημα 30 ημερών από 
τη λήψη της κοινοποίησης. 

Σε περίπτεοση που το ΤΒΕΤ απορρίψει τις αντιρρήσεις και τους ισχυ¬ 
ρισμούς του αυτοπαραγωγού, η Σύμβαση θεωρείται ότι καταγγέλεται 
οριστικά με υπειιτιότητα του παφαγωγού. 

3. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έκτοοιτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναμία 
των εγχαταστάσεουν της ΔΕΗ να κιχλύψουν σε ηλεκτρική ενέργεια τις 
οηιάγκες περιοχών της χώρας, μπορεί με απόφαση του Τπουργού Βιο- 
μι^οινίας. Ενέργειας και Τεχνολογίοις, που εκδίδεται ύστερα από πρό¬ 
ταση της ΔΕΗ, να επιβάλλεται η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπα- 
ροιγωγής που συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αυτοποφαγωγός υποχρεούτοα να θέτει σε 
λειτουργία το σταιθμό του σύμφωνα με τις οδηγίες των αφμοδίων για τη 
λειτουργία τοιν δικτύιον στελεχών ή Δ/νσεων της ΔΕΗ ιχκόμη και πριν 
ληφθεί η προανιχφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Η μη συμμόρφιοση του 
Αυτοπαρίϊγωγού με τα παραπάνω προκαλεί καταγγελία της παφούσοις 
Σύμβασης. 

Η ενέργεια που θα χορηγείται στην περίπτοιση αυτή στη ΔΕΗ θεω¬ 
ρείται σαν αγορά και τιμολογείται σύμφωνα με τον Όρο 9 της παρούσας 
Σύμβασης για τις πρώτες 48 ώρες. Πέραν των ωρών αυτών και εφόσον 
υπάρχει ανάγκη υποχρέιοσης λειτουργίας του σταθμού, οι τιμές που θα 
δίνονται στον Αυτοπαραγωγό θα είναι οι ανώτατες τιμές των αντίστοι¬ 
χων τιμολογίων της σχετικής Τπουργικής Απόφασης. 


ΟΡΟΣ 7ος 

Χειρισμοί αποζευκτικών μηχανημάτων Αυτοπαραγωγού 

1. Οι Χεφισμοί των αποζευκτικών μηχανημάτων που αποτελο 
τμήμα των εγκαταστάσεων του Αυτοπαραγωγού και συνδέουν τον αν 
φερόμενο στην παράγραφο 3 του Όρου 5 υποσταθμό του με τις εγκατ 
στάσεις της ΔΕΗ, θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό του Αυτ 
παραγωγού που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των σχετικών κανόνο 
επιμελούς εκτέλεσης των χειρισμών αυτών, έτσι ώστε να αποκλείεται 
πρόκληση ανωμαλιών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 

2. Οι λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης το 
χειρισμών, συνυπογράφονται με την παρούσα Σύμβαση και αποτελοι 
οεναποσκαστο μίρος της. 

3. Ο Αυτοπαραγωγός υποχρεούται έπειτα από ειδοποίηση της ΔΕέ 
να διακοπή την πσ^ωγή και να αποζευγνύει το σταθμό του από τ 

εγκαταστε^ της ΔΕΗ γυ, εργασίες της ΔΕΗ που απαιτούν διακοπ 
οεγορας ενέργειας. 

4. Ο Αυτοποραγωγός οφείλει πριν από την έναρξη της παοάλπλτ 
του υπεύθυνο», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσώ. για ττ^πίβΠ 


των εγκαταστάσεών του, που θα είναι εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν για 
τις σχετικές συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ. 

Κάθε μεταβολή στα πρόσωπα του πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να 
γνωστοποιείτοα έγκαιρα στη ΔΕΗ. 

ΟΡΟΣ 8ος 


Μέτρηση 

1. Ανάλογα με την τάση που θα συνδεθεί ο Αοτοποριαγωγός, η ΔΕΗ 
θα εγχαταστήσει με δαπάνη του Αυτοπαραγωγού το αηκχγχαίο σύστημα 
μέτρησης για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας, 
ενέργειας αντίδρασης, ισχύος και ισχύος αντίδρασης. 

Το σύστημα μέτρησης, που παριχμένει ιδιοκτησία του Αυτοπαραγω¬ 
γού, θα είναι κλάσης ακρίβειας ± α%. Τα μεγέθη ισχύος και ισχύος 
ιχντίδρασης θα προσδιορίζονται, όπου αυτό είναι αναγκαίο, κάθε τέταρτο 
της ώρας. 

2. Το σύστημα μέτρησης μπορεί να αγορασθεί χοα από τον αυτοπαρα¬ 
γωγό και να εγκατασταθεί απ’ αυτόν σύμφωνα με υποδείξεις τοίν Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της ΔΕΗ. Μπορεί να περιλαμβάνει και μετασχηματι¬ 
στές (Μ/Σ) τάσης και έντασης, τοποθετημένων έτσι ώστε να είναι δυ¬ 
νατή η σφράγιση από τη ΔΕΗ των (ακροδεκτών των δευτερευόντων τυ¬ 
λιγμάτων τους, τα οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφο¬ 
δότηση των μετρητών. 

Οι Μ/Σ έντασης μπορούν να φέρουν και (άλλα (χνεξ(άρτητα δευτερεύο- 
ντα τυλίγματα για χρήση του ΑυτοπιαροηΓωγού. Οι Μ/Σ τάσης (χν θα 
φέρουν επιτιλέον τυλίγματα κατά τα πιο πάνω θα πρέπει να βρίσκονται 
σε (χνεξ(άρτητους πυρήνες. 

Το επίσημα πρωτόκολλα δοκιμής των μετασχηματιστών αυτών πρέ¬ 
πει να δοθούν απ’ αυτόν στη ΔΕΗ πριν (χπό την εγχατάσταωή τους, η δε 
ΔΕΗ δικαιούται να τους απορρίπτει ιχν εμφιχνΐσουιν σφάλμα που υπερ¬ 
βαίνει τα προδιαγραφόμενο όρια. με 

3. Κάθε επέμβαση, από οποιονδήποτε, η οποία μπορεί να επηρεάσει 
ττιν (ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίιος δε επέμβαση στους μιτρψϊς, στα 
σφραγισμένα από τη ΔΕΗ στοιχείο τιαν μετασχηματιστών τάσης και 
έντασης του Αυτοποφιαγωγού, καθώς κιχι στο (αντίστοιχα δβυτερεύοντα 
κυκλώματα αυτών, απαγορεύονται (ΐε την ποινή της ορισηχής δκακο- 
πής της αγοριάς ενέργειοις και κοττιαγγελίίας της παρούσιας σύμβασης, 
καθώς και ριε (άλλες συνέπειες που απορρέουν από το Νόμο. Επερίβάοεις 
στα πιαραπίάνω όργανα επιτρέπονται με σύμφωνη γνώμη ττις ΔΕΗ και 
ΐψόοον αυτές γίνονται ότιαν ποφίστιαται εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της. 

4. Η συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του συστήμοιτος μέτρησης θα 
γίνονται από τη ΔΕΗ με δαπάνες του ΛυτοποιροΓ)γϋγΌύ. 

Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να προβαίνει σε έκτακτο έλεγχο των ρατρη- 
τών, όταν αυτό ζητηθεί από τον .Αυτοπαριαγωγό. Οι δαπάνες του ελέγ- 
χ(3υ βαρύνουν τον .Αυτοπιαρογωγό εφόσον ο μετρητής αποδειχθεί (οκρι- 
βήί ή εμφίχνίοει σφάλμα γιο το κιχνανικό φορτίο του Αυτοποφιαγωγού 
όχι μεγαλύτερο του 2% επιπλέον ή λιγότερο (± 2%). 

5. Αν οπό τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στο ρΛτρητή μεγοΛύτερο 
του ± 2% οι λογιαριαομοί θα (οναπροσοφμόζονται ιανοώρομικά κατά το 
ποσοστό που το σφαλμα αυτό υπερβαίνει το ± 2% και μάλιστα από την 
ρεερα που εκδηλώθηκε το σφάλμια, εφόσον η ημέρα αυτή είναι γνοκ^ι 
διαιφορετικά δε από την πρώτη ημέρα του μήνα που (ακολουθεί εκείνον 
καττά τον οποίο πρ(χγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος, π(ϊντ£ι)ς όμως 
σε κ(αμμιά περίπτωση για χρονική περίοδο μεγοώύτερη των τριών μη¬ 
νών. 

Αν οι μετρητές σταματήσουν να δίνουν ενδείξεις, τα μετρούμενα βΛ0 
αυτο^ μεγέθη θα προσδιορίζοντιαι για το διάστημα αυτό ριε άλλες παρι*- 
δεκτές από την Επιστήμη και την Τεχνική μεθόδους που συνήθως χρη- 
σιριοποιούνται. 

ΓΙάντίι^ τόσο η ΔΕΗ οσο και ο Αυτοποφοτγωγός υποχρεούνται καθέ- 
νας για ότι είναι υπεύθυνος να αποκαταστήσουν την κανονική 
ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα· 

6. Η μέτρηση της εισερχόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ θα γί¬ 
νεται κατα ζώνες, όπως ορίζεται στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση. 

ΟΡΟΣ 9ος 

Τίμημα για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργεκας 

Η ^τ^ή ενέργεια που θα παραδίδεται από τον Αυτοπαραγωγό 
στη αί,Η, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα τιμολογείται σύμφωνα με ^ 
ισχυουσα Υπουργική Απόφαση. 
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ΟΡΟΣ 10ος 

Λογιχριασμοί και πληρωμές 

1.0 υπολογισμός γυχ το τίμημα της ηλεκτρικής ενέργειβις που πβφα- 
δόθηκε στη ΔΕΗ θα γίνεται απ’ αυτήν και θα αηεοστέλλεταο σχετικό ση¬ 
μείωμα στον Αυτοπαραγωγό μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Ο 
Αυτοτιαραγωγός βάσει του πιο πάνω σημειώματος θα ε^ίδει τιμολόγιο 
που θα αποστέλλει στη ΔΕΗ για εξόφληση. 

Το υπόψη τιμολόγιο του Αυτοπαραγωγοϋ θα είναι πληρωτέο μέσα σε 
20 ημέρες από την κοπάθεσή του στη ΔΕΗ. 

Ο Αυτοποιραγωγός θα εξοφλεί τις τυχόν υποχρεώσεις του προς τη 
ΔΕΗ από κατανάλοκιη ηλεκτρικής ενέργειαις μέσα σε 20 ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης από τη ΔΕΗ του σχετικού λογαφιασμού. 

Σε περίπτωση που κατά την εξόφληση του τιμολογίου του Αυτοπαρα¬ 
γωγού υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της ΔΕΗ κατ’ αυτού, οι 
απαιτήσεις αυτές θα συμψηφίζονται από τη ΔΕΗ με το λαβείν του Αυτο- 
παφοιγωγού από το προοηιαφερόμενο τιμολόγιο. 

2. Η εξόφληση του τιμολογίου του Αυτοπαραγωγού θα γίνεται μέσα 
στην προθεσμΰα της προηγούμενης ποφοτγράφου, οσιόμη και οιν υπάρ¬ 
χουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις όσον αφορά την ακρίβεια λογαριασμού. 
Αυτός δε που έχει αηηφρήσεις ή επιφυλάξεις θα τις γνωστοποιεί στον άλ¬ 
λον εγγράφως καα χωρίς να αμελεί. 

Σε περίπτιοση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, εκείνος που σε βάρος 
του προκύπτει διαφορά Οφείλει να την επιστρέφει έντοκα, με το νόμιμο 
τόκο της υπερημερίας από τ7)ν ημέρα του διακαηιονισμού των λογαρια¬ 
σμών μέχρι την ημέρα επιστροφής της διαφοράς. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαφιασμού πέρα 
από την προθεσμία της παφοτγράφου 1 του ποφόντος Όρου, ο υπόχρεος 
Οφείλει να πληρώσει στον άλλο καιι τόκο υπερημερίας επί του οφειλομέ- 
νου ποσού, από την επομένη της λήξης της προθεσμίας εξοφλήσης και 
χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Αν περάσουν δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμϋχς εξόφλη¬ 
σης χωρίς πληρωμή εκ μέρους του αυτοποφοιγωγού του καθυστερουμέ- 
νου ποσού (του λογαφιασμού μαζί με τους σχετικούς τόκους) η ΔΕΗ δι¬ 
καιούται να προβεί χωρίς ειδοποίηση στη διαοιοπή της παροχής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας. Η επανάληψη παροχής ενέργειας θα πραγματοποιεί¬ 
ται κατά την εξόφληση των σύμφωνα με τα παραπάνω οφειλομένων. Αν 
περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίαις εξόφλησης 
χωρίς να καταβληθούν εκ μέρους του αυτοποφοιγωγού τα καθυστερού- 
μενα ποσά (ποσό λογαφιασμού μαζί με τους σχετικούς τόκους) η ΔΕΗ 
θα δικαιιούται, εκτός των άλλων συνεπειών που τιηγάζουν από το νόμο 
περί υπερημερίοις, να προβεί χωρίς ειδοποίηση στην καταγγελία της πα- 
ρούσοις Σύμβασης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Όρο 14 παφ. 1 
αυτής. 

ΟΡΟΣ 11ος 

Διοικαηκηιισμός της ηλεκτρικής εξυπηρέτησης 

1. Ο Αυτοποφιχγωγός δεν δικαιούται αποζημκοση ή άλλη οηιτιπα- 
ροχή για διαοιοπές της λήψης ηλεκτρικής ενέργειαις για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία εκτός οιν αυτές προέρχονται από δόλο ή βαρειά αμέλεια. 

2. Εν τούτοις η ΔΕΗ υποχρεούται να προβαίνει χωρίς αμέλεια σε 
όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την άρση μέσα στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα, της αιτίαις που προκάλεσε τη διαικοπη. 

Κάθε φορά που θα υπάρχει οηιάγκη περικοπής ή διαοιοπής γ^ εκτέ¬ 
λεση εργασιών έκταοιτης φύσης, κατασκευής, αντικατάστασης ή επιθε¬ 
ώρησης των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, αυτές θα γίνονται (εκτός περι¬ 
πτώσεων εξ’ ολοκλήρου επείγουααις αη/άγκης, που θα κρίνεται σοιν τέ¬ 
τοια από τη ΔΕΗ), αφού ειδοποιηθεί ο Αυτοπαραγωγός από τη ΔΕΗ 48 
τουλάχιστον ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διαοιοπής ή περικοπής. 
Διακοπές προκειμένου για επεκτάσεις του συστήματος της ΔΕΗ καθώς 
και για τη συνηθισμένη συντήρηση, επιθεώρηση και εκτέλεση επι¬ 
σκευών, θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με τον Αυτοπαρα- 

τωγό. . 

Η ΔΕΗ υποχρεούται να λαβαίνει πάντοτε τα ενδεικνυομενα μέτρια πε¬ 
ριορισμού στο ελάχιστο της διάρκειας των απαιτουμένων περικοπών ή 
διακοπών. 

3. ’Οταν ο Αυτοπαφαγωγός προβλέπει για μεγάλο χρονικό διάσημα 
σημαντική μείιοση ή και μηδενισμό της ισχύος που χορηγείται απ αυ¬ 
τόν, για λόγους οφειλόμενους αποκλειστικά στη λειτουργώ τιον εγκοιτα- 
στάσεών του, πρέπει να πληροφορφει γι αυτό, χωρίς οφέλεια, το ®Ρ^· 
διο κέντρο Κατανομής Φορτίου της ΔΕΗ, ή την κατά τόπους αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΗ. 

4. Η παρούσα Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διήρκεσε το περι¬ 


στατικό της διακοπής και εφόσον ισχύει η άδεια λειτουργίοις του σταθ¬ 
μού. 

ΟΡΟΣ 12ος 

Ανωτέρα βία 

1. Η παρούσα Σύμβαση αναστέλλεται σε περίπτωση που συμβούν πε¬ 
ριστατικά οηκοτέρας βίβις, που εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώ¬ 
σεων των συμβοίλλομένων. 

Συμφωνείται τα περιστατικά αυτά να περιοριστούν στα ακόλουθα; 

Πλτιμμύρα, κεραυνός, σεισμός, πυρκαίά, έκρηξη, εμφύλιες τβφοη^ές, 
εργατικές τοφβιχές, γενική απεργία, δολιοφθορά, πόλεμος, κατάσταση 
εθνικής ανάγκης, σοβαρή οηκομούΐία στη λειτουργία τιον εγκαταστά¬ 
σεων των συμβαλλομένων, η οποία δεν Οφείλεται σε πταίσμα προστη- 
μένο, καθώς και κάθε παρόμοιο περιστατικό που δεν μπορεί να προβλε- 
φθεί και να αντιμετωπισθεί καταβάλλοντιχς την πρέπουσα επιμέλεια. 

Σε περίπτοχτη που συμβούν τέτοια περιστατικά, το μέρος που αδυνα¬ 
τεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβοιση οριζόμενες υποχρεώσεις τον, θα 
(ανακοινώνει, χοφίς να αφελεί το συμβίαν στο άλλο μέρος και θα λαβοιίνει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση του. 

2. Η ποφούσα Σύμβαση τιαρατείνεται για όσο χρόνο διήρκεσε το περι¬ 
στατικό ανωτέροις βίας και εφόσον ισχύει η άδεια λειτουργίας του σταθ¬ 
μού. 

ΟΡΟΣ 13ος 

Έναρξη αγοράς ενέργειας και διάρκεια σύμβασης 

1. Η ισχύς της παρούσβις Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, 
και με την επιφύλοιξη τουν ειδικοτέριον διατάξεών της, λήγει δε με τη 
λήξη της (άδεκας λειτουργίας που έχει εκδοθεί για το σταθμό ηλεκτροπα¬ 
ραγωγής, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία για μικρότερη διάρκεια. 

Ος ημερομηνία έναρξης της αγοριχς ενέργειαις αιώ τον αυτοπαρα¬ 
γωγό, ορίζεται η. ή μεταγενέστερη ή προγενέστερη αυτής 

ημερομηνία, που τυχόν πραγματοποιηθεί πώληση ενέργειαις στη ΔΕΗ. 

2. Η ισχύς της παρούσαις Σύμβασης μπορεί να παφμταθεΐ εφόσον το 
ζητήσει εγγράφους ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον δώδεκα 
μήνες πριν από τη λήξη της. 

ΟΡΟΣ 14ος 

Καιταηητελία Σύμβασης 

1. Εκτός από την περίπτωση της παφαγριχφου 3 του Όρου 10 κάθε 
συμβαλλόμενος δικαιούται να καηαη(γείλει την ποφούσα Σύμβοηση σε 
περίπτουση παφάβασης οποιουδήποτε όρου. 

2. Η καταγγε^ επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με άλλα προ¬ 
σφορότερο κατά την κρίση της ΔΕΗ τρόπο και ισχύει την ενδεκάτη 
ημέρα μετά την επίδοση. Αν μέσα στην παφαπάνω προθεσμία βεβαιωθεί 
εγγράφους η άρση των λόγων, η καταηιγελία καθίστατο» αηιενεργός. 

3. Σε περίπτωση καταιγγελίαις της παφούσαις Σύμβαωης, καθένοις 
από τους συμβαλλόμενους υποχρεούταα να καταφάλλει στον άλλον τα 
ποσά παφοχής ηλεκτρικού ρεύματος, τους τόκους και κάθε ποσό Οφειλό- 
μενο σε άλλη αιτία και να επαηιορθώσει οποιαδήποτε άλλη ζτ)μία. 

ΟΡΟΣ 15ος 

Εκχώρηση 

Η εκχώρηση και κάθε μεταφίβαιση των από τη Σύμβαωη δικααωμά- 
των καη υποχρεώσε&>ν του Αυτοπαφιχγωγού χιορίς προηγούμενη έγ¬ 
γραφη συναίνεση της ΔΕΗ και σχετική άδεια του ΥΒΕΤ απαγορεύεται. 
Η παρίϊβιχση του ποφόντος όρου συνεπ(*γεται την καταγγελία της σύμ¬ 
βασης και τη διακοπή της αγοριχς ηλεκτρικής ενέργευκς από τη ΔΕΗ. 

ΟΡΟΣ 16ος 

Φόρος Προστιθεμένης Αξιου; 

Το τίμημα που προβλέπεται στον Όρο 9 δεν περΛομβάνει το Φόρο 
Προστιθεμένης Αξίας που θα ανοιγράφεται στο λογαριασμό ξεχαυριστά. 

Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν καιι αποδέχονται ό^υς τους παφα- 
πάινω όρους και υπογράφουν την ποφούσα Σύμβαωη σε δύο όμοια πρω¬ 
τότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα. 

II. Με δεδομένο ότι υπάρχει γραιμμή μετοκροράς της ΔΕΗ, ο Όρος 4 
παφ. 2 της Σύμβαωης αυτής διατυπώνεται (ος αικολούθως: Αν υπάρχει 
γραφμή της ΔΕΗ ή προβλέπεταιι να γίνει οοεό το πρόγραφμα καηα- 
σκευών της ΔΕΗ για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, ο Αυτοπαραγωγός 
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θβ κληρώσει την οητυίοτοιχη προεχταηιίευαη. Η κληροηιή βα γίνει οπεό 
την έναρξη χαπασχευής της επέχτασης χοσ με προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την οπογρομρή της ποφούσοις Σύμβασης, θα πληρωθεί δε το 
ποσό τιον.δρχ. 

Αν η προθεσμία περάσει άπραχτη αχόμα χαι αν υπάρχει περίπτο>ση 
μεριχής χαταβολής, η ΔΕΗ μπορεί χατά την χρίση της εχτός των άλ¬ 
λων συνεπειών που απορρέουν από τους Νόμους, να χατοηΓ)τείλει την 
παρούσα Σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσετος. 

Η απόφαιση αυτή να δημοαιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 


Αριθ, 6948 (5) 

Προστορινή πρόσληψη προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 
ΕΤΑΓΓΕΑΙΣΜΟΣ.. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΟΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διοττάξεις: 

α) Του άρθρου 1 του Ν. 3200/55 «περί διοιχητιχής αποχεντρώ- 
σεως> χαι τις του άρθρου μόνου του οπτό 28.6.55 Β. Δ/τος. 

β) Τιον άρθρο») 1, 2 ποιρ. 1 χαυ 4 του Ν. Δ/τος 532/70 «περί συ- 
μττληρώσεοις το)ν διατάξεο» περί διοιχητιχής αποχεντρώσεο>ς του υπ’ 
αριθ. 707/70 Β. Δ/τος χαι του υπ’ οφιθ. 197/72 Β. Δ/τος». 

γ) Του Κεφ. Β’ του 993/79, όποις τροποποιήθηκαν χαι συμπληρώ¬ 
θηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1476/84. 

δ) Του άρθρου 31 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/11.6.86 τ.Α*). 

2. Τη 15/2.9.87 απόφαση του Δ.Σ. του Περ/χού Γεν. Νοσ. Αθηνών 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.. 

3. Το Δ2γ/30596 τρις/16.11.87 έγγροκρο της Δ/νσης Διοικητικού 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

4. Το 10/02/370/100/88 έγγροιφο του Περ/χού Γεν. Νοσ. Αθη¬ 
νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

5. Τις απρόβλεπτες χαι επείγουσες λειτουργικές οη/άγχες του Περ/ 
χού Γεν. Νοσ. Αθηνοίν «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που δεν μπορούν να κα¬ 
λυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό με οποιαδήποτε σνέση ερτασίας 
το εν λόγω Ίδρυμα. 

6. Το Δ2γ/7406/22.3.88 έγγροκρο του Υπουργείου Υγείοις, Πρό¬ 
νοιας χαα Κοινωνικών Ασφαλίσεο»), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την προσωρινή πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιιοτιχού 
Δικαίου στο Γεν. Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του παρακάτω 
προσωπικού χοττά χοττηγορία κοκ ειδικότητα: 

Ενός (1) βιολόγου κατηγορίας ΠΕ. 

Η διάρκεια της απασχόλησης του υπαλλήλου, που θα προσληφθεΐ 
στην παραπάνω θέση, δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεοος. γ γ ι 

Αθήνοκ 20 Απριλίου 1988 
Ο Νομάρχης 
θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 


Αριθ. 4251 

Ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Ινάχου, Ν. Αργολίδας. 
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Έχοντιχς υπόψη; 

1. Τις διατάξεις: 

οι) Του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 «περί κυρώσεως του κώδυ 
περί χαταστασεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοΰ 
σης». 

Π «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του / 

μοσιου, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ των Οργανισμών Τοπ^ Αυτοδιοίντ,™/- 

τ> τ.. η.ι. 37.^6 .ι.,?Γ:!*μ,^ 

ισχυουν γιοι τους δημόσιός υπαλλήλους χαι τους ,Ζλλήλο“^ 
λ<^ νομικών προσω,^ δημοσίου δικαίου χαι στους υπ^^;. , 
^Α χαι προσαρμογή διατάξεων στκ; ρυθμίσεις του Ν. 1586/1981 

9 <Π· ντμα 76/85). 

2. Την 22/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ινάχου, σχετι 


με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Τ. της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1586/86. 

3. Τη σύμφοινη γνεομη του ΥκηρεσιοΜού Συμβουλίου του άρθρου 14 
παρ. α’ του Ν. 15^/86, που δκχτυπώθηχε στο 1/25.2.88 πρακτικό 
συνεδρίιχσης (θέμα 16ο), οπτοφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την 22/87 απόφαση του Κ.Σ. Ινάχου, |ΐε την οποία ψη¬ 
φίζεται νέος Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1586/86 χαι ο οποίος στο εξής θα εμφανίζει την κατωτέρω διάρθρωση 
κοκ διαβάθμιση: 

Άρθρο 1. 

Διάρθρωση. 

Γριχμματεία: 

1. Κοττηγορία ΔΕ. 

α) Κλάδος ΔΕΙ Διοιχητιχού: 

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ-Λ’. 

Προϊστάμενος της υπηρεσίας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 

Η απόφουτη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σε<ι>ς. 

Ναύπλιο, 19 Απριλίου 1988 
Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 
I. ΑΡΒΑΝ1ΤΑΚΗΣ 

-Ψ- 

Αριθ. 4250 (7) 

Ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αχλαδοχάμχου. Ν. Αργολί¬ 
δας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δκχτάξεις: 

α) Του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 «περί χυρώοεως του χώδικος 
πε(κ χατταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπιχής Αυτοδιοίκη- 
σης». 

β) Του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθριοση των θέσεων του Δη¬ 
μοσίου, Ν.Π,Δ.Δ. κοκ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

γ) Του Π.Δ. 37α/26.1.1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που 
ισχύουν για τους δημόσιους υπαιλλήλους χβα τους υπαλλήλους τοιν άλ¬ 
λων νομικών ιτροσώπων δημοσίου διχοκου κοκ στους υπαλλτ^ους των 
ΟΤΑ χαι ιτροσαφμογή διατ^οιν στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986», 
κοκ 

δ) Του άρθρου 153 του Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 76/85). 

2. Την 23/87 απόφοωη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχλαδοχά- 
μπου, σχετικά με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας, σύμφωνο με 
τις διατάξεις του Ν. 1586/86. 

3. Τη σύμφοινη γνώμη του Υπηρεσιοοιού Συμβουλίου του άρθρου 14 
παρ. α του Ν. 1586/86, που διατυπώθηκε στο 1/25.2.88 προοιτιχό 
<»'««δρίασης (θέμα 3ο), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την 23/87 απόφαση του Κ.Σ. Αχλαδοχάμπου, με την 
οποία ψηφίζεται νέος Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας σύμφιανα με τις διατάξεις 
του Ν. 1586/86 χαι ο οποίος στο εξής θα εμφανίζει την χατιοτέρω 
διάρθρωση κοκ διαβάθμιση: 


Άρθρο 1. 

Διάρθριοση. 

Γραμματεία: 

1. Κοττηγορία ΔΕ. 

α) Κλάδος ΔΕΙ Διοιχητιχού: 

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ-Α’. 
β) Κλάδος ΔΕ15 εισπρσκτόρων ΟΤΑ. 

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α’. 

2. Προι^ποπαγείς (προσιορινές) θέσεις ιδιωτικού δικαίου Αορίοτο" 
Χρόνου αρθρ. 5 Ν. 1476/84. 

ρη<^) ^ "^νίνομέα περιοριομένης απασχόλησης (6 ώρες ημ^’ 

Η θέση αυ^ ααταργείται αηιτοδίχβκα με την απογώρηση του οπηρε- 
τοι^ος Φ. Λθανασουλια οκό την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο· 
Προϊστάμενος της γραμματείας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότη- 
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II απόφασή αυτή να δτροσίΐυθΐί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεα>ς. 

Ναύπλιο, 19 Απριλίου 1988 
Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

I. ΑΡΒΑΝΓΓΑΚΗΣ 


♦ 


Αριθ. ΕΣ.13137 (8) 

Καθορισμός κλάδων Προϊαταιμένων Δήμου Σκιάθου, Ν. Μοηνηοίας. 


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 


Έχοντοις υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1586 «Βαθμολογική διάρ¬ 
θρωση τ<ον θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι¬ 
καίου και Οργαινισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2. Τις αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ2/36/3210/1.4.86 και ΔΙΚΠΡ/Φ2/26/ 
11.100/18.12.86 εγκύκλιες οδηγίες του ΤΠ.Πρ.Κ. 

3. Την αρ. 96/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου. 

4. Τον ισχύοντα Οργαηκσμό Ελιωτεριχής Τπηρεσίοις του Δήμου Σκιά¬ 
θου, αποφασίζουμε; 

Καθορίζουμε την καηηγορία ΔΕ, Κλάδο ΔΕΙ Δ/κού των Τπαιλλήλων 
του Οργιχνισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου για την 
κρίση κατάληψης θέσης Προϊστιχμένου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεοις. 

Βόλος, 23 Ιουλίου 1987 
Ο Νομάρχης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ 

-♦- 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 19 (9) 

Τιμές πώλησης νωπής ζύμης (χρτοποιΐας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνουν». 


2. Το Π.Δ. 607/76 «περί Οργοηιισμού του Υπουργείου Εμπορίου», 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 928/79. 

3. Το Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα», όποις τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

4. Την 72/77 Α.Δ. «περί Κωδικοποιήσειος των Αγοριχνομιχών Δια- 
τάξεο>ν που εχδόθηχο» μέχρι 30.6.77», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

5. Την 57/8.10.87 Α.Δ. σχετικά με τιμές πώλησης νωπής ζύμης 
αρτοποιίας. 

6. Τα σχετικά (χιτήματα των ζυμοβιομηχαηιιών. 

7. Την ανάγκη οηηχπροσοφμογής της τιμής πώλησης νωπής ζύμης 
αρτοποιίας συνεπεία τοηι επελθουαών αυξήσεων στο κόστος παροτγωγής 
της, αποφασίζουμε: 


"Αρθρο 1. 

Το άρθρο 179 της 72/77 Α.Δ., όπιος ορίσθηκε με την 57/8.10.87 
Α.Δ., (χντιχαθίσταται όπως ποφοικάτω: 

Καθορίζουμε ανώτατες τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας: 
α) Από τα Εργοστάσια παραγιογής της σε 100 δρχ. κατά κιλό. Η πα¬ 
ραπάνω τιμή εμπεριέχει και το Φ.Π.Α. 

β) Από τα πρατήρια των Εργοστασίων και αποκλειστικά για τις πε¬ 
ριοχές που λειτουργούν αυτά σε 103 δρχ. κατά κιλό. Η ποφατιάνω τιμή 
εμπεριέχει και το Φ.Π.Α. 


Άρθρο 2. 

Η 57/8.10.87 Αγορ<χνομική Διάταξη χαταργείται. 

Άρθρο 3. 

Οι παραβάτες της ποφούσης που ισχύει σ’ ολόκληρη την Επικράτεια 
από την επομένη της ανοιχοίνωσής της στον Ημερήσιο Τύπο, διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγοραηομιχού Κώδικα. 

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να οηκχχοινω- 
θεί στον Ημερήσιο Τύπο. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΠΊΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΊΥΠΟΓΡΑΘΕΙΟ 



